Michal Morawiecki 


c. k, Notaryusz we Lwowie, 


przeżywszy lat 54, po krótkićj a ciężkićj chorobie, zakończył życie w Krakowie 
w dniu 15 Sierpnia 1883 roku. 


Pozostała w żalu nieutulona matka i rodzeństwo zmarłego, zapraszaja Przyjaciół, Znajomych, 
i pobożna Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie z głównego Dworca kolei żelaznej 
we Lwowie dnia 17 Sierpnia b. r. o godzinie 5 po południu. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


